جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 3017 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 
المدرسة: ثانوية مستقبل نينوى المختلطة الأهلية مرسين تركيا 


]000 | أحمدئامراحمد عي | 62 | 688 | 42 | 66 | | o‏ 
0022 | ليث شامل عطيد حمود | 70 | 74 | 61 | 52 | mm‏ | 
3| 701 | لمياء شامل موقق ابراهيم | 64 | 5 | 7 | 59 | mm | mm‏ 
4| 92017002 | مي احص ابراضواصد ‏ | 64 | 6 | 30 | اة | سس | ف0 
5 ]920702 | لور محمود عايش عبان 2 | 97 | 63 | 94 | 8 | ت | 2 
6 ]04 | ھال علي اصديكر | 100 | 91 | 1066 | 92 | a | mm‏ 


ل 


المديرية : الرصافة الاولى 









برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


